JULIAN 


ANTONISZCZAK 


PS. ART. „ANTONISZ” 
NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I SYN 


REŻYSER FILMÓW ANIMOWANYCH SYSTEMU „NON CAMERA”, ZASŁUŻONY W DZIAŁALNOŚCI 
KULTURALNEJ. 


ODZNACZONY I WYRÓŻNIANY WIELOMA NAGRODAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ 


zmarł nagle, dnia 31 stycznia 1987 r., przeżywszy 45 lat, 


Wyprowadzenie zwłok z domu pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi we wtorek, 


dnia 10 lutego 1987 roku o godzinie 13.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu: 


ŻONA, CÓRKI, OJCIEC I RODZINA 


